Un giorno un soldato è Italia 
era alla fronte francese; quel sol- 
dato d'Italia fu invitato a mettersi 
in fila coi poslus e i soldati in: 
glesi, e il Presidente della Re- 
pubblica gli fregiava il petto colla 
Croce di ferro. Quel soldato ri: 
cevendo l'onorificenza francese 
disse: Io non mi sento soldato 
italiano, io mi sento soldato del 


l’Intesa. Ebbene di quel soldato, 
che era un povero sergente degli 
alpini, di quel soldato io riprendo 
le parole per dirvi oggi, come mi- 
nistro d'Italia: lo vi saluto in no: 
me di tutti i governi dell'Intesa, 


in nome di tutte le nazioni alleate. 
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